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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 487 

Κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Δ' Τακτικής Συνόδου της Δ' Περιόδου της Βουλής 

(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του Συντάγματος, 
με τιρόταόκ) του Πρωθυπουργού > 

Κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

την έναρξη των εργασιών της Δ' Τακτικής Συνόδου της Δ' Περιόδου 
της Βουλής (Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 

Ο Πρωθυπουργός να δημοσιεύσει και να ανακοινώσει αυτό το 
Διάταγμα, την ημέρα έναρξης των εργασιών της συνόδου της Βουλής, 
όπως αυτή ορίζεται από το Σύνταγμα, δηλαδή την 3η Οκτωβρίου εέ. 
ημέρα Δεντέρα και ώρα 11.00. 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 1988 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

0 ΠΡΟ0ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ανλρεας γ. παπανδρεου 
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